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Änderungsverordnung 
der Europäischen Gemeinschaften 
über die Bezüge der Atomanlagenbediensteten 

(Mündlicher Bericht des Innenausschusses) 


A. Problem 

Die Berechnungsgrundlagen für die Änderung der Bezüge der 
Atomanlagenbediensteten in Belgien sollen an die Berechnungs- 
grundlagen für die Änderung der Bezüge für nationale Bedien- 
stete angepaßt werden. 


B. Lösung 

Die Bezüge werden gegenüber bisher 2,5 v. H. nunmehr um 
2,28 v. H. erhöht oder gekürzt, wenn die Indexzahl um 2,75 
Punkte steigt oder fällt. Der Bezugsindex von 121 Punkten ent- 
fällt. 


C. Alternativen 

Keine. 


D. Kosten 

Der Bundeshaushalt wird nicht unmittelbar belastet. 
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Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/1571 


Mündlicher Bericht 

des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 

über den von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschlag der EG-Kommission für eine 
Verordnung (Euratom) des Rates zur Änderung der 
Regelung der Bezüge und der Sozialen Sicherheit der 
Atomanlagenbediensteten der Gemeinsamen Kern- 
forschungsstelle, die in Belgien dienstlich verwendet 

werden 

— Drucksache VI/1346 — 


Berichterstatter: 

Abgeordneter Dr. Schäfer (Tübingen) 


Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf — Drucksache VI/1346 — zur Kenntnis zu nehmen. 

Bonn, den 9. Dezember 1970 

Der Innenausschuß 

Dr. Schäfer (Tübingen) 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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